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ACROS S.A. 

Societe Anonyine 
5, Rue de Bonnevoie 
L-1260 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg : B 200.755 


Extrait des resolutions prises lors du Conseil d ’Administration tenue le 20 Qctobre 
2016 : 


1) Le Conseil d’ Administration decide de transferer, avec effet au 01 janvier 2017, le 
siege social de la Societe au 7, Rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg. 


Pour mention aux fins de la publication au RESA. 
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